Le Limes romain 


Vous devez ici répondre Vrai ou Faux. Si l'affirmation est fausse, vous devez donner 
la correction. 


Ici il s’agit du Limes romain — donc du Limes en général. La partie étudiée en classe 
est le Limes rhénan. 


Affirmations | Vrai | Faux | O 


Le limes romain fut 

érigé au second X 

siècles après J.-C. 

lle siècle). 

dans une mauvaise | X 

situation 
ES 

partout matérielle. X 

Quand elle est 

matérielle, elle se 

compose d'un mur. 


Le limes couvre les 


zones les plus 
conilictuelles. 


La fonction du limes 
est uniquement 
défensive. 

Le limes rhénan a 
permis l'essor des 
populations 
environnantes et de 
l'empire. 

Le limes romain a 
gardé la même 
place jusqu'à la 
chute de l'empire 
en 476. 


